WILHELMINA MINNA HERTZ 


Wdowa po Naczelniku Urzędu loteryi w Królestwie Polskim. 


przeżywszy lat 6l, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnęła w Bogu dnia 18 
Kwietnia 1595 r. w Krakowie. 


W ciężkim smutku pogrążeni: Córki, Synowie, Zięciowie, Synowe i Wnuki zawiadamiają iż exportacya zwłok 
odbędzie się w Poniedziałek dnia 22 b. m. o godzinie 3 popołudniu, z Kaplicy cmentarnej, wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku w Krakowie. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


